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OM ÖFVERSPRUTNING. 


Efter att förgäfves hafva på flera håll sökt 
öfverkomma en strilapparat, som, utan att be- 
tinga för högt pris, vore fullt användbar för att 
öfverspruta fruktträd med de lösningar af olika 
slag, som i tidskriftens senare årgångar rekom- 
menderats såsom skyddsmedel mot hvarjehanda 
skadeinsekter, har jag nu lyckats erhålla en så- 
dan från firman FRÆNKEL & HEDENBERG i Göte- 
borg. Själfva strilen eller munstycket, som bär 
namnet »Bordeaux», utgöres af en messingskran, 
ungefär 10 cm. lång. Fig. ı. Firman tillhandahåller 
äfven fullständiga sprutor, försedda med samma munstycke och 
så inrättade, att de vid användningen nedstickas i en spann eller 
annat lämpligt kärl. Fig. 2. En vanlig assuransspruta kan emellertid 
med full verkan användas. Medelst litet blånor kunde jag vid 
spetsen af en sådan fullkomligt tätt fästa det nämnda munstyc- 
ket. Men då det, åtminstone vid använd- 
ning af fotogenemulsioner, är behagligast 
att kunna hålla sig på vederbörligt afstånd 
från strilapparaten, och då en assurans- 
spruta med slang af vanlig längd icke når 
tillräckligt högt, har jag förskaffat mig en 
särskild gummislang af 12 mm. inre dia- 
meter och 2,5 meters längd (den erhölls 


Fig. 1. 


hos en bleckslagare till ett pris af kr. 1.25 
pr meter) och med den ökat sprutslangen, 
så att jag kunnat öfverspruta ganska höga 
träd. Det är mycket lätt att fästa denna 
extra-slang såväl vid assuranssprutans spets 


Fig. 2. som vid munstycket, och genom att fast- 
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binda en käpp af bamburör eller ett lätt träslag vid slangens 
ända, kan man moderera spruthöjden. Se fig. 3. 

Medelst en kran på munstycket kan strålen regleras, så att 
fördelningen efter önskan blir mer eller mindre fin, och man 
kan på detta sätt frambringa ett fint duggregn. Ehuru jag 
ej sett strilapparater af andra konstruktioner och därför ej kun- 


nat anställa jämförelser, tror jag knappast, att andra apparater 

kunna åstadkomma en finare fördelning. Säkert är att »Bor- 

deaux» utför ett godt arbete; konstruktionen är i all sin enkel- 

het mycket sinnrik, och priset, 5 kronor, är knappast mera, än 

hvad en vanlig messingskran betingar. Jag har användt denna 

apparat dels för lösning af parisergrönt, dels för petroleumemul- 
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sion och dels för lösning af kopparvitriol och kalk, och i alla 
dessa fall varit fullt belåten med dess sätt att arbeta. Skulle 
spruthålet stoppas, så rengöres det mycket lätt med en träpinne 
e. d., och äfven om det blir nödvändigt att sönderskrufva mun- 
stycket (hvilket dock ej händt mig), så låter också det sig lätt 
göra, och man löper alls ingen fara att skada några ömtåliga 
partier, helt enkelt därför, att sådana icke finnas; konstruktio- 
nens enkelhet gör, att alla delar kunnat blifva starka och solida. 
Färlöf i maj 1896. 
Josef Andersson. 


En annan »emulsionsspridare»> tillverkas 
numera af firman CARL JACOBSEN & C:o i 
Stockholm. Den är mycket i bruk utomlands, 
emedan den sprider vätskor i mycket förde- 
lad form, nämligen som ett fint duggregn. Här- 
igenom vinnas två beaktansvärda fördelar, näm- 
ligen att de med vattnet blandade utrotnings- 
medlen fint fördelas öfver kvistar och blad, 
samt att blott en ringa del af vätskan förspil- 
les genom att falla till marken. d 

Apparaten består af messing och utgöres 
af ett skaft samt ett därvid fästadt ändstycke, 
som är försedt med ett enda litet rundt hål, Í 
hvarigenom vätskan utgår, och är ställbart, så ï 
att duschning kan ske äfven underifrån, hvar- 
igenom bladen kunna fuktas äfven på under- & 
sidan, där skadeinsekterna vanligen befinna sig. 
Äfven buskar och andra lägre växter kunna 


därmed sålunda behandlas. Apparaten kan fästas vid slangen 
på en vanlig assuransspruta, om denna har en inre diameter af 


pi 


1,5 cm., i annat fall måste kopplingen (den hylsa som samman- 
binder apparaten med slangen) förändras, d. v. s. göres gröfre 
eller smalare. Vid rekvisition bär slangvidden därför angifvas. 

Priset på emulsionsspridaren är 6,50 kr. och på kopplingen 
0,75—1 kr., skillnaden beroende på slangens groflek. Ofvan- 
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